A 化 

mmit 


エリア 



ゆ 


お部屋のお状と室内ユニットの据付位置に合わせて、 
よ0遠くに風を送0ます。 


スポット 


I 自動] _[ 」- 

// II い 


人がいるエリアを検知して、風を直接送0ます。 

I 自動 J 因の i — L 自動」— 

^ w 川い 





部屋形状を「縦長_!に設定した場合、上のさにな0ます。 
部屋形状を「横長 J に設定した場を、下吹さにな D ます。 




人感センサーが作動します。 

最大風量が化る風向になります。 


部屋形状を r 縦長中央」に設定し、：令房運転したときの気流イメージです。_ 

お部屋の形状と室内ユニットの据付位置にをわせて風向び変わ0ます。 •が EMi 

お部屋び縦に長い、横に長い場合は、遠め設定でちお部屋のすみまで十分に冷えない、暖まらない場合びちります。 
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タィマ- 


手順^、 2 を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。 


タイマーランプ ( 程色）び 
点好 


で項目を選んで 


を巧す。 


時又抓- 


BIEIIh 


時刻タイマ 


運乾を開始、停止する時刻を設定します。 

設定時刻にタイマー運転を每曰行ラか 1 回だけ行ろか還おできます。 


I 人化、一-_ 

阮巧を巧す。 


で項目を選んで ® を巧す。 

夕時刻乂タイマー I 

_ ▼ _ 

[ 時刻切タイマー I 

_ ▼ _ 

-\ 铁聽タイマ …-I iyiiBgJii 


4 U II で時刻を設定し、を巧す。 

• 前回設定した時刻が表示されます。 

•押すごとに10分ずつ変わ D 、 巧し続けると 
連続で変わ0ます。 

• 設定すると設定時刻と時刻タイ7—表示が化ます。 
• タイ7—ランプが点灯します。 


mm 


で度目を選んで h ょ定 1を巧す。 

▲ 

I 如 

▼ 2值:！ 

1回 1回だけのタイマーです。 

毎日 毎日行5タイマーです。 



時刻入タイ7—表の 

かりと | S )— 

時刻切タイ7—表示 


誦 


取,肖 


































































































































































I 長期間か化などで使用しない場合は、毎曰タイマーを取0消して<ださい。 

1回タイマー、毎曰タイマーを変更したいとさは、一度タイマー設定を取0消してか5再度設定して<ださい: 
I 巧のよ〇な場合には、タイマーの再設定をして<ださい。 


-電源プラグをコンセントか5巧いたとき -ブレーカーを切ったとき 

• 停電したとさ • リモコンの電池を交換したとさ 

タイマー設定時は温度、湿度、風向上下、風向左ち、風量が設定でさます。 


ブレーカーが 作動した とさ 


タイタ^にクシ vri 


時刻入タイマーを予約するとその時刻にリモコンの設定温度と 
なるよ5に、最長約1時間前か5運転を始めます。 

(おはぶラ予約 iickgjBji ) 

切タイマーと時刻切タイマー （1 回）は、後か5設定したほラび 
優先されます。 


(隱定例】 朝7:00に時刻入タイマー 

\r~ 

6:00 7:00 

I ぉはょ3ず約!こよる蓮转 I 

設定時刻 


組をせ予約について ※おはよう 予約 r 切 J の 場ち i 3 ckBBii 

• 切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻入タイマーを組みをわせて予約びでさます。下記の例を参考にして<ださい。 


【設定例2】 現在時刻 15:00 (停止中） 

-時刻入タイマーを 19:00 に設定 

-時刻切タイマーを 23:00 に設定（または切タイマーを 8 時間をに設定） 






























n n mmam ■ wmmm^ 

快眠をサホートずる 


ぷ^^^;^み Ui 鬥。ぃ^釋 





快お 



w 仲 


就寝中の室内の温度と湿度をコント□ールして、快い眠0と 
さわやかな目覚めをサポートします。 



7 なおタイマー 

を房、 暖房運転やにを押す。 


で項目を選んでを巧す C 



31 ▼ I で起巧時刻を設定し、を巧す。 


前回設定時刻び表示されます。 

巧すごとに10分ずつ変わ0、巧し続けると 
連続で変わ0ます。 

設定すると起床時刻と快眠タイ7—表示が化ます。 
風向設定は風エ U ア（全体）になります。 

はじめか5風エ U アにしていた場合は、そのときの 
風エリア設定が優先されます。 



快目民タイマー表示 


5-S1J 


••が触 




起巧時刻の密爱や取消し 


手順7、2を行い、変更したい時刻タイマーを選ぶ。 
3 T で頂目を選んでを巧す。 户起麻劍密更 

巧消 


•取消しは陳了/恥肖 I でちできます。 


お巧百せ 


• 快眠タイマーは約3時間かけて設定温度を2で下げていさ、 
設定時刻の約1時間前か5設定温度を1で上げていさます。 

(V^ 型'皿 32 ■制 種!]) { . n 王日日|、| I 爪曲 Don 王日日 I— 1 


"j 4時間む上の睡お時間に 

なるよ5な起床時刻の 

快おタイ7—の制御について Ij さ定か'おすすめ 

(睡目民時間 6 時間の場合） 1 1 ~起巧時刻 


加湿暖房は設定温度の上限が22でにな0ます。 

時刻入タイマー設定中に快眠タイマーを設定すると、日惑队 
タイ7—は解除されます。 

除湿冷房と加湿暖房の設定湿度は r 標勒いになります。 

(美肌設定時は湿度高めで運転します。） 

冷房と暖房は湿度制御しません。 


- ON — C 




-/— 

i 








、王::;;:: 


. 日 










一…—顧 



抱::1 







3時間 

2時闇 

1時間 

i 


※標準の制御につ U て 

標準は、運乾モードと設定温度か5ミ夫定した湿度です。 
(睡眠時間6時間の場合） 


睡眠時間 0123456 

就寝中 お巧後 


終了後は U モコン表示内容で運転を続けます。 





C 


-1 

0% 


2 を 

调 



加湿暖房:+10% 
除湿ち房：+已％ 


誦 


0 1 2 3 4 5 6 

睡眠時間 





























































































































圍ぶ]頁 • 暖ち目が]を八ワ 


ップずる 


J 龍 


々巧^み 

l (® 

縮 


パワーアップしたを房.暖房ですばや<お部屋を冷やした D 、 
暖めた0することができます。 

夏の暑い曰の帰宅時や、をの寒さの厳しい曰などにおすすめです: 


:% 4 ) 



冷房、暖房運転やに@を押す。 

• パワフル運転を設定すると下記の運転にな0ます。 

• ;令房*除湿冷房運転時 

ーパワフルを房（設定温度18で） パヮフルマーク 

-暖房-加湿暖房運転時 
^パワフル暖房（設定温度30で） 

• 風量は自動になります。 


帆ル 


:令房 


HD 消したいとを 


pM ヮスレ) をち〇—度巧す。 

• ちとの運輯モードに戻0ます。 

•停止ボタン、ダイレクト運乾ボタン、風エリアボタンを 
巧したときにも、パワフルは辭除されます。 


帆)レ 


お知5せ 


運転音は大き<なります。 

設定温度は変え5れません。 

風量は変え弓れません。 

風量び強いため、暖房時は運乾開始後しば5<十分な暖かさを感じ5れないことびあります。 


嗎 










































園お部屋の空気をキレイにする 



スト U 夕^ 


邊!讀 


スト U —マ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、 
お部屋の空気をキレイにします。 


づストリ-7 


停止中に唆壁]を巧す。 


前回の設定が表ちされます。 

スト U —マ設定が「入」のとさはスト U —マ空気清を運乾、 
「切」のときは送風運乾を行います。 

押すごとに設定が変わ0ます。 

運おモード 


ストリ. 


乂 


H スト U - マ切 


スト U - マ空気清を運粒をします。 
送風運超をします。 


スト U —マ空気清を*送風運転を単独で行っているとさは、 
温度*湿度は変え5れません。 


;み;が:•を:::;:なをら占:を IfS るか;; 

づストリ-7 


運転中に [を気寫浄 j を巧す。 

運転モード 



スト IJ — マ 

乂 


▼ 


H 

スト U — マ 

切 


スト U —7放電を行います。 



スト U —ママーク 


送風 



ストリー77—ク 


齡 bft ： がお壤 


魁) を巧す。 

運転ランプが消灯します。 



点好 



•が 

• 運乾中に風量び弱<なったとさ、吹化□か5ご<微量のオゾンのニオイびするのを防ぐため、 
ストリーマ放電を一時的に停止する場合びあります。 





































國電力消費を抑える設定にずる 




も‘孤; 


口 


I :巧つ-セレクト言章 


つ*, ■■■一 


r 

IMj 穀迦鑛 r … r .. 面づ淵 III 


運輯時の電流を制限して（※八電力消費を抑える機能です。 

※を房•除;'显 ■ 除湿冷房運転時は運乾電流の約 85% む巧、暖房-加湿暖房運転時は最大電流の約 85% しソ巧 

き機種の運お電流値 •姑 BBii 

の-セレクト 

f 1 を巧す。 

}\ i-m 

■「入」に設定すると「ピー、ピー」と音が鳴0ます。 

义 

• 表ちランプび暗くな0ます。 

> 




0消したいとき 


I 


爪-セレクト 

f 1をち3—度巧す。 

}\im : 

• 「切 J に設定すると「ピピー J と音が鳴0ます。 

• 表示ランプの明るさびちとに戻0ます。 

V 

切 


■納口 

• 電流を制限するため、設定した風量よ0ち弱くなる場合があ0ます。 

•能力に制限をかけるため、をえない、暖ま5ない場をびあ0ます。 

• 能力を必要としない運転時には、電力消費び変わらない場合びあ0ます。 

•パワーセレクト r 入 J のとさにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプ 

が点滅します。 _ 

(表示巧るさび「切」の場合は点滅しません。 ) 

•表示明るさび「暗 J 「切 J の場合は、運転ランプの明るさは変わ0ません。 化 


誦 



























國寒い朝に使うと便利な暖房 


里隱 


な rr こ 


翌朝顧 


朝の暖房運転時に、すばや<温風を化し、室内ユニット周辺に 
暖かい空間（め< ち0ゾーン）を作 D ます。 

ストーブにあにる感覚で体を暖めます。 


1 型朝暖房時刻を確認する。 •か JIckSKi I 翌到暖民願! 


2 翌朝暖房 

® を巧す< 


翌朝暖房が設定されます。 

翌朝暖房ランプび点灯します。（糧色） 


3 裂朝暖房ランプが赤色に 
なつていることを確認する。 

• 設定した裂朝暖房時刻の前後30分間、 

点巧します。 



31 ) を巧す, 


翌朝暖房運転を30分間行います。 
運転ランプが点灯します。（緑色） 


丽驟を 


厂の理^ 

翌朝暖房7—ク 



翌朝暖房 


翌朝暖房ランプ(赤色)が 
点な 





をち 5 —度巧す。 

•通常の暖房運乾に戻 0 ます。 

• 暖房ボタンを巧してち通常の暖房運転に戻0ます。 

画! 

J 


I 、 I 


ミ p ! 養養 I 誦麵瞧 


L®t J を巧す。 


24 




























































